このたびは本品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございまず。 

■ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく使用して 
ください。 

この「取扱説日月書」は、保証書と共に大切に保管しておいてください。 

■同捆のアフターサービス登録力ードは必ずご投函ください。 

盈危険 

(§) 

ガソリン使用禁止 
使用燃料：灯油 

KEROSENE ONLY 


A 警告 

\m\ 

換気が要 

1時間に！〜2回 J 

嗔多を童消が 
をプレ^岳爵禁] 

A ミち意 

変質•す麵油綱厳禁 


TOYOTOMI 

1- ゴストス 


iLC~U32 

丄、エル シー 1— 


石油フアンヒーター 

強制通気お開放式石油ストーブ 



取巧説明書 


点検•手入れ•アフタ—ヴ—ビス 


お使いになる前に 使いかた 


株式会社 K 3 Ks 


7251001921 







乂エ巧臣 


点検-手入れ 


故障-異常の見分けかたと処置のしかた 

I 異萬 のお知らせ （ デジタル表示 の見かを ：)I .. 
度障かな玄愚ったと丢 . 


部品交換のしかた 


保管のしかた（長期間使巧しない場合) 


廃棄ずるとき 


-が 


I 丄 ||が 


アフターサービス 


安全のために必ずお守りください . ] 〜4 


使用する場所 


宮■部のなまス . 

I 外観 図 I . 

攝補^表示部のなまえ■百 
た、「点な」-「点滅」の意味 


己〜7 
. …己 


と使し、ろ、 
賊_ 


‘6〜7 


お使いになる前の準備 . 8〜] 3 

[1 品 と同栖品を 取り出します I . 8 

画にっ匈 . 8〜9 

齡の〔かを1 . 10-1 1 

UMl の畢備 .1. 12-13 


使いかた . 

し章术(通常雪転り • 

懷の楓 . 

室温の調 節 I . 

I 打油をーブ運転 I …•… 
[夕不号^產転のしかた] 


14-20 
. 14 

. 15 

. 16 

. 16 


17〜18 


I 準火のしかを J . 

陛全!尝再点をすをとをの穿量 J 
消火等琴の璋い-面居] 

障壁意畫示の琴司 . 

I チかイルド□ックの使し、-か-た I 


な A が呈 


4 6 5 6 7 7 7 
2 2 2 2 2 2 2 
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A 筒埃 (DANGER) 

_1 

1★ガソリン使用禁止1 

ガソ IJ ンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでくだごい。 

が置の混入でを、火災の原因になります。 等巧を 



A 警告 (WARNING) 


I ★スプレー吿厳 pj 

スプレーちやカセットこんろ用ボンベなどを、ストーフの前面や溫風のあたるところに巧置しなし、 
で < ださし)。 

熱で、吿の圧力び上びり、爆発し、危険です。 



0 


禁止 


★換気必要 


• 換気せずに使用しつづけないでください。 

酸素び不足ずると、不完全燃焼し、一酸化炭素などび発生して中毒になるおそれびあり 
ます。 

•使用中は必ず1時間に1〜2回 （1 〜2分)換気して、新鮮な空気を補給してくださし、。 
(窓の凍結、地下室など）換気び充分におこなえない場所では、使用しないでくださし、。 





換気 


温風吹出 □をふさが’な い 

衣類、紙などで温風吹出口や空気 
お入□をふさびないで<ださい。 
巧類、紙などでふさぐと、異常燃 
焼や火災の原因になります。 



「★城員の 乾燥厳禁] 

巧類などの乾燥には使用しなし、 
でください。 

落下した巧類に火びつさ、火災 
の原因になります。 



禁止 


★寝るとを消火 j 


寝るとさやが出するとさは、 
必ず消火し、火び消えている 
ことを確誘してください。 
予想しない事故び発生するお 
それびあ0ます。 



★可燃性ガス使巧厳禁 


ストーブを使用している部屋 
で、可燃性ガスび発生するを 
の（ガソリン、ベンジン、シ ^ 
ンナー)、スプレーを使用しな兩 
いでください。火災や故障の！] 
原因になります。 



0 


使用禁止 


イ 


0 ® (§) ® 

この給表示は、「禁止」されている内容でず。 


この絵表示は、「ま意」していただく内容です。 

〇を猜 

この絵表示は、必ずしていただく r 指示 J 内容でず。 


参説明文中の「お願い」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容び記載されています。 


安全のために必ずお守りください 

♦お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しく使用するために、 
必ずお守りいただくことを説明しています。 

参ここに示した表示は、誤った使いかたをしたとさに生じる危害や損書の程度を次の表示で区分し、説 
明しています。 


A 危険 (DANGER) 

この表をを無視して、誤った取扱いをずると、人が死 t ：、 重傷を負ラ危険、また 
は义災のを険ぴ差し迫ってをじることび想定される内宮を示していまず。 

A 警告 （WARNING) 

この表示を無視して、誤った取扱いをずると、人が死 t ：、 重幅を負う可能性、ま 
たは乂がの可能性が想定される内容を示していまず。 

么注意に AUTION) 

この表示を無視して、誤った取巧いをすると、人が傷害を負ラ可能性や物的損 
害の発生び想定される巧容を示しています。 


参お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。 


お使いになる前に 










を全のために必ずお守り < ださい 


A ミま意に AUTION ) 


女カーテン 、可燃物お接 禁止 

カーテンや燃えやすいをののそばなどでは、读用しないでください。 

毛布やふとんなどを近くに置かないでください。 

火巧び発生ずるおそれびあ0ます。 

r 編丽酬 

給ミ由は、必ず消义して、本体温度が充分下がってか6、火の気のないところでおこ 
なってくださし、。 

火がのおそれびあ0まず。 

- -• - - - - - 

r ★居室内給油禁止1 

給油は、必ず火の気のないところでおこなって < ださい。 

火災のおそれがあります。 


I ★油漏れ確堅忍 I 

給油□口金は禮実に締めてください。給油ロロ金を下にして、油漏れびないことを確かめてくだご 
し、。給ミ由口 □をを斜めに締めたりすると、簡単に給油□口金びはずれて、火災のおそれびありまず。 

•油び漏れる状態で使用しないで<ださい。火災のおそれびち0ます。 


0 





★ほこ0の除去 


給気フイルターやフアンフイルターは、週1回しソ上おず掃除してください。 
獻 k 瑚黏りで驚。フィルタ-ゃファンフィルタ-びっまると、異常 




§ 

〇 


「★真常 1き丽認 


(フアンフイルター) ける気 フイルター) 


一指示 


におい、すすの発生、《の色など異常を感じたとさは使用しないでください。 

運拉スイッチを押して「切」にして<ださい。異常燃焼のおそれがあ0ます。 

•万ーストーブから义び出たり、ホなどに火びついたときは、あわてずに消火器で消义 
してくだごい。 



★温風に直接あた 5 ない I 



温風に直接長時間あたったり、ストーブの前に長時間い続けないでください。低温やけど ' 

や脱水症状になるおそれびあります。温風を直接のい込まないでください。 

気分び悪くなることびあ0ます。 

[^棱 sy 達撤すを t きのま意 j 

■ス I ブはひきずらないでくだごい。床国、じゅラたんなどを傷つけたり、本体底面の塗装びはびれて、さ 
びの原因になるおそれびあります。 

•ストーブを移動するとをは、必ず消义をし、油タンクを巧いて傾けないよラに静かに移動してください。油 
び漏れたり、火災になるおそれびあります。 

•修理.引越しなどでストーフを運搬されるとさは、あ、ず油タンク、油受けざらの打油を抜いてください。灯 
油びこぼれ周囲を巧すおそれびあ0ます。 


★高温部接触禁止 


燃焼中や消乂直後は、高温部、温風吹出□に手などふれないでください。 
やけどのおそれびあ D ます。 



I ■★指や異物を入れない1 


ルーパ‘一(温風吹出口）やストーブ巧部に指や異物を入れないでください。 
けびや火災のおそれびあ0ます。 


を解情卑.改 造の禁止 

故障、破損した5、使用しないで<ださい。 
ストーブは絶対に改造して使用しないでください。 
不完全な修理や改造は危険です。 



0 

使巧禁止 

§ 

f 

(§) 

接角ち禁止 

§ 

分解禁止 




「★保管時にしていただくこと 


長期間使用しないとき、又は保管するときは、必ず灯油を抜き電源プラグをコンセントか5抜いてくださし、。 
傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。 

撮走取れなかったな油び漏れたり、火災のおそれびあります。 

★電源コ ードを傷 めない 

電源コードに無理な力を加えたり、傷付けたり束ねたり、物を乗せたり加工しないでください。 

また、電源プラグを抜くとさは、コードを持って引さ巧かないでくださし、。 

電源〕一び破損し、火がや感電の原因になりまず。___ 

[> 長期間谭用しないとを な重源プ ラグを^ I 

長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてくださし、。 

火災や予想しない事故の原因とな0ます。 


「★電源スをグは確実に差し 5^' 」 

聖源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 

( また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないで<ださい。 
^义がの原因になります。 

めれた手での抜き差しはしないでください。 

感電の原因にな0ます。 


★電源プラグのお手入れをする1 


とさどをは電源プラグを巧を、ほこ0 (及び金属物）を除去して<ださい。 
(ほこ D や異物びたまると湿気などで絶縁不良にな 0) 义災の原因にな0ます。 


I ★お子様やお年寄りのご使用にミち意 I 

謡！鍵識く籍しで自由な加ぶ使し、になる場合は I やけが、部屋の換気などにつし、て、周囲の入 


★腰をかけたり物をのせない I 


ストーブの上にのつたり、腰をかけたりしないでください。ストーブのが障や、やけどのおそ打びあります。 
香までの上に靡、水を入れたものなどを置かなし、でくださし、。水び。、かると焉飄障のおそれび布 


★廃棄ずるとき 


ストープを廃棄処分するとさは、必ず油タンク、油受けざら巧の巧油をなさ取ってください。 （24 ぺージ参照） 
灯油び入つたまま廃棄するとリヴイクルの際思わめ事故び発生するおそれびあります。 


★なの場 所では使用 しない ] 

火がや予想で去ない事巧や故障の原因にな0ます。 

C 水平でな い場所、不ま定を場所つ 

•傾斜した場所軒振動の激しいところでは、使用しない 
で < ださし、。 

対震自動消义装置び誤作動ずることびあります。 

• しっかりしたじよラぶな床面で使用して<ださい。 
•不安定な台上で使用しないでください。$5落するおそ 
れびあり危険です。 

C 暖 がなどストー ブが固われ急場雨^ 

•暖炉や押入れに入れての使用など、特殊な使い方はし 
ないでくださし、。 

火災の原因になります。 


_確認 

皇 

電源プラグ 
_を巧く _ 

を 

1 

音 

を 

香 

0 


^ ^ _ _ 使用禁止 

し 温室-飼育 室など人の いない場所 ) 

• 予測でをない事故び発生するおそれびあ0まず。 

01のあたる場所、部屋の出入口 M 济 )つ 

•風のあたるところでは使用しないで<ださい。がび出 
て危除です。掃除機の排気にちま意してください。 

•部屋の出入□など人の通る r >. 

ところ、人びぶっかったり UJ 

っまずく場所で使用すると、 

転倒して事故や火災び起を 
るおそれびありまず。 


A ま意 （ CAUTION ) 


お使いになる前 






ま全のために必ずお守りください 


_ A 注意 （ CAUTION ) 


「女; 欠の場所 では使用しなぃ 

乂次や予想でさない事故や故障の原因になります。 

0まこ気のを'唾雨) 雨福吞 

•空気を取り入れるフィルターび目づまり状態になり、 —-一 

異常過熱や異常燃焼を超こし、事故になる危険性びあ •を下物によ〇乂ジ 

りまず。 __ 

—--—— /直射日光のあ 

f 可燃性ガスの発生ずる場所、 ' v 温度の高い場 
または r をる場所_ y 

•爆発や火災の原因になります。 •油タンクのの油け 


0 

使用禁止 


C 不 ま定な 物をのせた棚などの下 

•落下物によ0火がび起さるおそれびあ0まず。 

直射曰光のあたる場所、、 

V 温度の高い場所__ J 

•異常燃焼を起こすおそれびあ0まず。 

• 油タンクの灯;'由びあふれ出て火災のおそれびあ0ます。 


い里-美容院、ク U - ニング店など^ I 

スプレーや化学薬品を使う場所 J 

•理■美容院、メツキ、塗装工場、電子部晶組な工場、 

繊維関係工場などでは使用しないで < ださし、。 

器具の故障や、腐食性ガスの発生により金属.鏡.ガ 
ラスなどを傷める原因とな0ます。 

•石油フアンヒーターで暖房する部屋ではシリコーンを 
配合した巧毛用コート液やヘアートリートメント（枝 
毛巧）は点火5スや、途中消火など故障の原因にな D 
ますので使巧しないで < ださい。 

[★可燃物(本壁、合板、みずまな-空離を離す 

•ストーブ上方の棚などとの距離はおず1 m 凹上あけてくだごし、。 
•上方の棚などからの落下物びないよラにしてくださし、。 

•特に、力ーテンなどびストーブにふれないようにしてください。 
•家具などからは充分な距離をとってください。 

(熱で変形や変色、自然発火することびあ D ます） 


驰 （1300 m む上の場所) 


I 酸素漠度び薄いので不完全 
燃焼します。 


趨 


画要ですので販売店まで 



15 cmU 上 




〇 


お願い （ NOTICE ) 


女シリコーン配含製品を使用しない」 


•ストーブ（石油フアンヒータ ー） で暖房する部屋では、シリコーン目日合製品（ムース.クリーム.液体スプレーなどのネる 
毛用ヘアートリートゾント類、つや出し剤や、防水スフレーなど）を使用しないでください。点火ミス.途中消火などの 
巧障の原因になります。 

[★灯ミ由の廃棄 I 

•灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談<ださい。 


使用ずる場所 


[ ★効果のに使用ずる ために 

♦溫風の循環を巧げるちのびない摇所に設置してください。 
•外気に接する窓の下や壁面に設置すると効果的です。 














ルーバー（温風吹出口) 














各部のなまス 

画乍部•表示部のなまえと使いかた、「点灯」 • r 点滅」の意味 


チャイルド□ックポタン 


タイマーボタン 

設定•解除をする場合は、3 
秒仪上押しまず。 


タイマー運転をおこな 
ラとさに使いまず。 

20ぺージ参照 


17、 ] 8ぺージ参照 


タイマーランプ 

点な 

•タイマー運転待機中 
•タイマー 運転中の1時間 
•タイマー運転終了時。み-表示中) 
占靖 

•タイマー時刻を設定中 


チャイルド□ックタイマ 

。巧巧い /*^ x /^ 、 

因^ W 



巧油 セーブ ボタン 

灯油セーブ運転の設定 
解除をおこないます。 

16ぺージ参照 


運転ランプ 


' 運転スイッチ 

• 点減…予熱中 
•点灯…運転中 


•一度押すと 「入-■■」 

•をラー度押すと「切■■_」になります。 

1 14ぺ-ジ参照 > 


. 14、17、18、19、2日ぺージ参照 


温度/時刻合わはボタン 

室温の設定、時刻の設定に使います。 

•室温設定の場含 

己受定温度をお好みの温度[しする 
ことびでさます。 

'^るぁるぃは*^^のボタンを押 
して含わせてください。 

• 時刻設定の場含 

圃さける. マ,、, あげる圆 パ^一,，卜、 . 

ぐクあるいはグ^のホタンを巧 
して合わせてください。 

に、13、16、17ページ参照 


[ 消臭点乂-時間延長-給油延長ボタン 1 

運 

•燃焼中に押したとをか!5、再度3時間 
の燃焼継続び可能になりまず。 

19ぺージ 
参照 

っ粒 

寺 

•タイマー運転から、通常運転に切り替 
えるとさに押します。 

18ぺージ 
参照 

チ 

•給油延長運転をするときに巧します。 

11ページ 
参照 

運 

転 

酉寺 

、ツ 

しチ 

• 消臭点火をずるときに巧します。 

•消臭点火を解除するときに巧します。 

14ページ 
参照 

ノ 














=?s (打油セーブ)表示 

点灯•••灯油セーブ運 
転中 


__ t 表を 

点灯…室内温度が設定 
されています。 

点滅•••室内温度を設定 
中 


(コ□ン)表示 

点巧…時刻び設定さ 
れてし)ます。 

点滅…時刻を設定中 


を可（チャイルド□ック)表巧 
占巧 

チヤイルド□ツク作動中 
消 ： la 

チヤイルド□ック解除 


換気）表示 

点滅(運転停止） 

室内の空気が、酸素不 
足状態です。 

•窓やドアを開けて巧 
分に部屋の換気をし 
てください。 

•換気表示にたよ6ず 
1時間に]〜2回は 
必ず部屋の換気をし 
て < ださい。 


豐皇表示 

点灯…消臭点火に設定さ 
れています。 

点滅…消臭機能作動中。 
消灯…消臭点火が嘴邵余さ 
れています。 


0 (給油）表示 
0表示が点口 

油タンクの巧油びかなくなっ 
て消火する10分前。ブザーび 
鳴り、残り燃焼時間（分）を 
表术します。 

じ；)表示が点滅(運転中） 

給油延長ボタンを巧し、給油 
延長（最大約目0分延長）運転 
中を表おします。 

0表示び点滅（運畦中止） 

•油びなくな〇自動消乂しま 
した。 _ 

表术は「一 一一一 」表のと 
なります。 


デジタル表示部 

( 消臭点乂び解除されている場合は\ 
k 表示は消灯しています。 ) 

■温度表示 

設定温度… 

目む〜28でまで設定温度を 
選択でさます。 

室内温度… 

0む〜33むまで表示します 
設定混度室巧湿度 



1 

1 

1 

戦孤 

— m_ 一 


■現御き刻表示 

訝定湿度室内ミ忌度 

O-nn 
U -UU 

m 



■タイマー運転時刻表お 

タイマー時刻表示は点ミ威し 
ます。 

タイマー運転終了時には、 
r /み-」を表示します。 

\ 段を蜀度室内湿度 


s：oo 

消臭 


■給油に関ずる残り燃焼時間 

残り時間を表示します。 

※油切れ時は「————」 
を表示します。 

設定湿度室巧温度 

[ in ] 

[ J •叫 

■3 時間燃焼終了時の表お 

「5',义-」を表示します。 

設定温度室の温度 

f 3 U- 1 


■故障•異常により自動消火 
したときの表示（エラー表示） 

自己診断機能により、故障 
時には •？- ご〜 f -3 を表示し 

^^0設を温度室内温度 


- 5 


14ぺージ参照 


11ぺージ参照 


















お使いになる前の準備 


製品と Id 徊品を取り出しま^ 

• 包装箱から全ての包装材を取0除さ、製品に傷をつ 1 

けないように取り出してください。 へド 

同時に取扱説明書と□金開閉具を取0出してくださ 

•詳しくは、包装箱上面に表示してある「包装の内容」 

を参照してください。 4^ な 

•包装箱や包装材は保管するとさにご利用<ださい。 

\ 

% 

な油について 

■燃料は巧ミ 
■変質'打油、 

由 （ J 旧1号な油）を必ず使用してください。 

不純な油は、絶巧に使用しないでください。 

A 危険 

L 

[★ガソリン使用禁正 1 

し- • . ―_ 」 ク、 

ガソリンなど揮発性の局い油 
は、絶細こ使用しなぃでくだ 凡け 脚像 
さい。少量の混入でを、火がなを^ 1 /ガソリン/ 
の願になります。 

- 1 

(§) 

ガソリン禁止 


•変質口油、不純口油（灯油し义?1の油•水■ご 
みが混入した灯油など）は、絶対に使用しな 
いで<ださい。異常燃焼や故障の原因にな 
ります。 


• 助燃剤（添加剤）は使用しないで < ださい。 
異常燃焼を起こすおそれげあ0ます。 


■な油の保管のしかた 


打油は必ず火気、雨 
水、ごみ、高温およ 
び直接日光を避けた 
場所に保管してくだ 
さい。 



•の■油容器内の灯油が少ないと温度変化によ 
り結露して水がたまることがあります。 




• 口油の容器は専用のをれいな容器を使用して 
<ださし、。 又灯油容器は必ず JIS 認定品で色 
つきの灯油専用容器を使用して<ださい。 


灯油とガソリンの見分けかたのポイント 

指先に使用燃料をつけて息を吹をかけます 
(火の気のない巧でおこなってください。） 


〇な油 X ガソリン 



濡れたままです。 すぐ乾いてしまいま 


す。 


1 良い保管 

悪い保管 \ 

直射曰光、雨水び当 
たらず、火気のない 
冷暗所へ保管 

同 

\ 

直射 曰 光、雨水の当 
たるべランダなどで 
の保管 

尉'； 

y 








変質灯油とは ） 


不純な油とは 


ちい灯油。に年 i ； Lh 持 
ち越した灯油） 

長期間、曰光の当たる 
場所や、温度の高い場 
所に保管した口油。 

容器のふたが開けてあ 
つたり、乳白色の容器 
で保管した灯油は変質 
しやすい。 


ちいな油は 
使わないで 



好油攻外の油（ガソ U 
ン、シンナー、天ぷ5 
油、機械油、重油など) 
がほんの少しでも混/^ 
入した灯油。 / W 


水やごみび混入し 
た好油。 


口油扮列①\ 
油、水、ごみぞ 
入れないで/ 


0 


使用禁止 


0 

使用禁止 


変質のひどいものは黄色昧をおびたり、すっぱいにおいがしまず。 


変質灯油の見分けかた 


コツプに水を入れ、次に好油を入れ 
て背後に白い紙をあてます。 


水と同じ無色透明な5正かしでも色びついていたら 
萬。 使用しない。 




0 

使用禁止 


変質灯油の見分けかたは 
たいへん難しいので 、 x 
—力一のはっきりしない 
灯■油は使用しないでくだ 
さし、。 


m 変質'打油や不純灯油を使用ず 
ると 

• 変質打油や不純巧油を使用します 
と、バーナーに多量の夕ールがた 
まり、点火しなくなったり、燃焼 
が悪くなったり、激しいにおいが 
した0します。 

•水の混入した灯油を使用します 
と、炎がルさくなり乂が消えてし 
まいます。又、油タンクにな油が 
残っているのに、「0」表示が 
「点阿」ずることがあります。 


参万一変質な油や不純な油を使 
つたとをの処置のしかた 

广 — — • ••- - — N 

1 油タンク、油受け、油受けざ S 内 
の悪い巧油を抜さ取り、良質の灯 
油で內部を2〜3回洗ってか！5ご 
使用ください。 

> に4ぺージ参照） 

2 悪い灯油を抜き取ってを効果のな 
いとさは、販売店までお問い含わ 
せ < ださい。 


-お願い--- 

変質灯油が不純灯油が'原因でアフターヴービスを依頼されたときは、保証期間中 
でを有料修理となります。 


お使いになる前に 








給油は、必ず消火して、本体温度が充分下がってから、 
火の気のないところでおこなってください。 

火災のおそれがあ0まず。 


〇 



1油タンクを取り出す。 

2給油□□金を左「〇」へ回し 
^ て取りはずす。 

附属品の「口金開閉具」を使用 
しますと、灯油で手を巧さない 
で給油ロロ金の開閉がでをます。 

3給油ずる。 

市販の給油ポンプの先端を止まるま 
で軽く差し込んで、油量計を見なが 
5給油してください。（ホースが® 
けないよラに注意しなが5給油して 
<ださし、。） 

• 灯油は油量計の上部（ち図-給油 
位置）まで給油してください。 

入れ過ぎますと、あふれ出ること 
がありますので充分注意して給油 
してください。 

4給油□口金を締める。 

給油ロロ金をち「〇」に回して、 
確実に締めてください。 

•こぼれた灯油はよく拭さ取つて< 



★給油□口金は、斜めに締めたり、 
締めつけが不完全ですと、油漏れ 
による火災の原因になります。ま 
た、違った給油ロロ金を取り付け 
ますと油がでなくなります。 




口を開閉具 




口金開閉具 


給油ロロ金 



5油漏れのないことを確認ずる。 


口金開閉具をとりはずし、給油口 □ 
金を下にして油漏れのないことを確 
認してから、ストーブに正しく静か 





〔本機の給油口 □金〕 







給油 の目ま（給油延 長運転） 

油タンクの灯油が空になつてち、油受けざらの巧油を燃焼させて、最大約60分の 
延長燃焼（給油延長運転）がでさます。 


ツチ 


1油タンクの灯油が少なくなると、「0」び r 点な」し、ブザーが「ピッピッ」 
と連続して鳴り、デジタル表示部に残り燃焼時間（分） r ,で」を表示しまず。 

•運転スイッチを押して消乂してから、給油してください。 

★給油しませんと、2分ごとにブヴーが「ピッピッ」と鳴ります。約] 0分後に、 
「 U 」表术が「点滅」し、「ザ'ジタル表の部」の残0燃焼時間表 7JK が「— — I とな 
り自動消乂します。 

2給油延長運転をずるとき 

油タンクの灯油げかなくなり 「 0 」表示が r 馬な」 したときに、 「給油延長ボタン」 を 
押すと、 「 0 」表示が r 点滅」 にかわり、給油延長運転をして最大約6日分間の燃焼継 
続をします。デジタル表示部の残り燃焼時間表示(分）が変わります。 

給油延長運転中は 「 0 」表 おが r 点滅」 します。残り燃焼時間が1日分政下になると2分 
ごとにブヴーが「ピッピッ」と鳴ります。 

♦約60分政巧に、運転スイッチを押して消火してから給油してください。 

★給油しませんと、「0」表示が「点滅」し、「デジタル表示部」の残り燃焼時間表示 
が「-」になると自動消火します。 



お使いになる前に 


「給油延長ボタン」 を巧すと、時間延長(燃焼）も同時にセットされます。 

り目ぺージ I ミ 肖しおれ消火装置の使いかた I 参照） 

給油延長運転中は、室温に関係なく最小燃焼（「微弱」または「ミニ」）運転をします。 









お使いになる前の準備 

点乂前の準備 ~ 

水平の確認をずる。 

•ストーブは振動のない、水平でしっかりした床面に設置してください。 

ストーブが、傾いてないか、不安定な状態になっていないか、必ず確かめてください。 

•ストーブを傾いた状態で使巧しますと、巧震自動消火装置が誤作動することがあり 
まず。また、転倒しやすく、異常燃焼の原因になります。 

電源プラグを電気のコンセント（家庭巧 AC100V ) 蘭^、/ 
に確実に差し込む。 If ^ - 

• 「ピッ」と音がします。 設定温度室内温度 _ 


デジタル表示部に 
が「点灯」します。 

( r 堂童」表示も r 点灯」します。） 



電源プラグ 


-お願い- 

★電源プラグを、絶対に、2日0ボルトのコンセントに差し込まないでください。 
感電*火災-故障の原因になります。 

★コンセントがゆるんでいたり、差し込みが不充分ですと、電源プラグが過熱し、 
熱変形することげありまず。このよ5なときは、必ずお買い上げの販売店に修 
理を依頼してください。 ベ ——-—^ -x 

お部屋のコンセントを必ず修理してください。 

★電源コードに傷を付けたり、束ねた0、折っ (\) 

たり、重い物をのせたり、加工しないでくだ v 3^ 
さい。感電や火災の原因になります。 ^ 禁止 

★他の電気器具と同時に使用するとをは、ご家 
庭の安全器（ブレーカー）の容量をこえないよ /Ov 

ラにしてください。 Jr \) 

★電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ ^ 

張って抜かないでください。断線、発熱、発 ^ Z 

火の原因になります。 

★熱に弱いジユータンや床の上で長時間使用すると、床面が変色したり 、 ZJA 
そり返ることがありますので、熱に強いマツトなどを敷いてください。ま意 


を 

0 


現在時刻を設定しまず。 



運起入 


——デジタル表示部 


チヤイルト□ック 

(3 巧巧し）/ — ~ - 

因 f 


000 

000 

000 


0000 

0000 

0000 





■ H 現在時刻が午後 7 時 10 分の場含 

①巧 3 または没のボタンを-度巧ず。 

「ピツ」と音びして「•’」表示び r 点滅」します。 

(2) デジタル表示を見なが6 のボタンを押して 

巧に含わせる。 

(3) デジタル表示を見なが 5®/^ のボタンを巧して 
ぶに含わせる。 


(4) 

f -お願し、- 

★ストーブの時刻表示が狂ったり、タイマー点火時刻が狂ったりする場合は、コ 
ンセントを一度抜いて、もう一度差し込み直して、時刻を設定し直してくださ 
し、。それでも直5ないときはお買い求めの販売店までお問い含わせください。 

★ス I -- ブに初めて通電したとさや、停電後や、電源プ 
ラグを抜いて再通電した場含、デジタル表示はち図の 
ように r -- : - 」が「点 I 灯」 しまずので、現在の時刻を 
設定してください。 

(「掌皇」表示も「点灯」します。） 


•デジタル表示部の時計表示は、已分間経過しまずと、省電力機能が働いて、デジタル 
表示部が r 消ホ了」して、電力の消費をおさえまず。 

時刻を確認したい場合は、操作部の運転スイッチ政外のどれかのボタンを押すと表示し 
ます。運転スイツチを押すと点火動作に入りまず。（運転 中 巧びタイマー待機中この機能 
は働をません。） 


設定温度き内通度 



•乃’ と^のボタンは、一度押すごとに1時間または1分間ずつ進みます。押 
し続けますと連続的に進みます。 

♦時刻含ねせをする場合は、 「 ； 」 の表示が r 点 ミ 威」 している間 （1 日秒間）に^ 3 
. のどちらかの ボタンを押して<ださい。 

時刻合ねせができなかつた場合は、もラー度^ 5 またはのボタンを押し 
てや0直して < ださし、。 

- • ~ ， — — . — . — _ _ 

「 •■ 」 表示が、「点 ミ 威」か sr 点灼■」に変わり、設定が完了します。 


設定温度室内温度 



お使いになる前に 







使いかた 



※購入後初めてお使いになるとさや、電源プラグを抜いた状態か5再度お使いになるとさ 

には、消臭点火モードに設定してありますので、最初か5「1^」表示げ「点好」します。 

「消臭点火」は、点火までの時間を約1日0秒にして、ず熱を充分におこない、点火時の 

においをかなくする点乂方法です。- 

0「運転スイッチ」を押して「入」にする。 

• 「ピッ」と音がして「運転ランプ」が r 点滅」しまず。 

♦ デジタ ル表示部に設定温度と室内温 度を表示します。 _ _ _ 

f 油タンクに灯油があるのに「0」表示が「点打」又は r 苗、ミ減」している場合は、 

I 油受けを取り出し、ごみや水を捨て、な油で洗浄して<ださい 。に4ぺージ参照）_ 

( D 約1日0秒後に自動的に点乂し、「運転ランプ」び r 点な」に変わります。 

♦八イパワー運転 

運転中に室内温度が低下し（約10で！;(下)、設定温度との差が約己で!;(上になると、 
数分間、通常の最大暖房出力を約1日％アップさせて自動運転しまず。 

★消臭点火解除方法 

• r 運輯スイッチ」が「切」のとをに r 消臭点火ボタン」を押すと、「聖童」表示げ r 消 

な」して消臭点乂モードげ解除され、点火までの時間が短かくなります。（約9日砂） 

室内温度が目で攻下の場合は、点火までの時間げ約1日日秒のままです。 

f -お願い-^ 

★初めて運転するとをや、製品を移動させたり、激しい振動が加えられたあとに運 
転するとを、白煙（灯油の蒸気）や臭気び出ることがあ0ます。これは、移動、 
振動によりバーナー（燃焼部）内に落ちた余分な油が蒸発することによるちので、 
一度点火し、余分な油がなくなれば白煙や臭気はなくな0ます。この様な場をは 
白煙、臭気がなくなるまでは（窓をあけるなど）撰気をおこなってください。 

★点火時にパ'—ナー（燃焼部）内で、「ボッ」と言ラ音や「ゴーゴー」と言ラ音が 
しまず。これは点火を確実にするためで異常ではありません。 

女点火時にはかしにおいがあります。 

★燃焼中「チッチッチッ」と言うよラな音びすることがありまずが、電磁ポンプ 
の音です。また、燃焼中に「ジュッジュッ」「シャンシャン」などの音がする場 
合がありまずが、これは口油び蒸発する音です。異常ではありません。 

■消し忘れによる、万一の事故を防ぐために、点火後3時間で自動消火をします。 
燃焼を継続する場をは、消乂ずる前に tir 「時間延長ボタン」を押してくださ 
し、詳しくは] 9ページを参照してください。 






★ス I ブを使用ずるときは、正常に燃焼しているか燃焼確認窓か5炎のげ態 
を必ず5崔認してください。 



〇 


確認 


炎の状態 


(ここに表示した状態は r 強燃焼」のが態でず） 

1 

^9 

正常 

異常® 

巧巧巧止 

* 。ごこ 破‘ > 

> - 


状 

態 

• 青が燃焼で炎の先端に多 
か黄炎びはいる。 

•炎の伸びや、燃焼音びか 
さい。 

• 炎び黄色<燃焼音び大を 
い。 

•炎び高く伸び、炎全体び 
黄色。 

• 「ピ~」と言ラよラな異常 
音びずる。 

原 

因 


• 燃焼用空気び多ずぎる。 

• 燃焼用空気不足。 

•燃焼 U ングの取り付け不 
良。 

• ク□スマットの浮き上り。 

処 

置 


•販売店にご相談くださ 
い。 

•給気フィルターを掃除ず 
る。 

•販売店にご相談ください。 


使いかた 


















使いかた 


室温の調節（運転中にしかできません) 



温度設定しない場合や停電や電源コードをおいた後、再運転 
する場含は、「ぶ」に日む）が設定温度となります。 


① 


圆さげる あげが 

V または 


ボタンを 1 度巧す。 




「ピッ」と音びして「 t 」表示び、「点滅」します。 


投定巧度星巧巧な 

jnt int 

し u lU 

お奥 


( 2 ) 温度を上げるとを。 

•デジタル表示を見なび5 6^のボタンを押す。 

( D 温度を下げるとき。 

• デジタル表ぉを見ながらのボタンを押す。 


• 温度設定をする場合は け」 表示が r 点 ミ 威」 している間(約1日砂副に^. ボ 

タンのどちらかを押してください。設定でをなかった場合はをラー 
度巧して、やり直してください。 

•設定温度は 6 で〜 28 で、室温表示はび C 〜 32 でまで表示しまず。 

•設定温度にコン ト □-ルするために自動的に爆大 ） r 強」•忡 J • r 弱」.「微弱」. 
(最ル）「ミニ」運転をくり返しまず。 

•一度温度設定しますと、その温度を記憶していまずので変更をしない限り、「消 
火」 後再運転する場合、同一設定温度になります。 


-お願い- 

★室温び約 1 S で拟下のとさは 「微弱」 または 「 S 二」 燃焼しないことがありまず。 

★温度調節は对流用フアンの空気取入口近くの温度を感知しておこないますので、 
ストーブの位置や部屋の大ささなどで、必ずしを、デジタル表示部の室内温度 
表示と、室温とは一致しません。 


な油セーブ運まち 


口油セーブ運転は設定温度よりち室温び約 3 で上昇しますと 「消乂」 して無駄な 
暖房を抑えまず。 

灯油セーブ運転を解除していない状態で運転したときに、室温が設定温度より 
3て:私上高い場合は、運転ランプは r 点な」 しますが運転はしません。 

また、室温び設定温度まで下がりまずと、自動的に再点火させまず。_____ 

( 4 ) 「灯油セーブボタン」を押します。 

• 「畏 S 」 表示が点灯してセットされます。 

★解除ずる場をは再度「灯油セーブボタン」を押してください。 








タイマー運転のしかた （タイマ-を使巧して暖房を始めたいとき) 


★タイマー運転をする場をは、12ぺージ 巧谓 S 時刻を設定。まず に従って、 
時刻をわせをしてか5でないとタイマー運転でさません。 

★タイマー点火時刻を設定しないと、デジタル表示部に「,5,-〇,-」が表示され 
9 0 



■タイマー点乂時刻は、已分おきにしか設定できません。 

このス I -- プのタイマー運転は、フアジーコント□ールで、お部屋の大ささとそ 
のとをの室温により自動的に点火時亥りを決定し、設定の時刻には、お部屋を暖か 
<しておさます。 

通常、タイマー運転設定時刻の0分か52己分前に運転を開始しまず。 


m 午前6時30分に設定したいとき 


①「タイマーボタン」を押す。 設定温度室温度 

• このときデジタル表示部の表示び表示に変わ ——.—— 

り、「タイマーランプ」わ';「点滅」します。 li 


( D デジタル表示を見なが!5 ^ のボタンを押して£に合わせる。 
(3) デジタル表示を見なが5 のボタンを押してぶ？に合わせる。 




^ - のボタンは、一度巧すごとに1時間または己分ずつ進みます。押し 
続けますと連続的に進みます。 

時刻含ねせをする場をは、「タイマーランプ」が 「点滅」 している間(約]日砂間） 
に嫁を. *2^ のどち 5 かのボタンを押してくださし、。 

設定できなかった場合は、もラー度 「タイマーボタン」 を押してやり直してく 
ださい。 


( 4 ) r タイマーランプ」が r 点 ミ 威」している間に、「運転スイッチ」を押して「入」にする。 

•約]日秒ほど経過すると、「タイマーランプ」が r 点灯」し、デジタル表示は現 
在の時刻を表示してセットが完了します。 








使いかた 


女タイマー運転は、一度タイマー運転時刻を設定すれば、変更しない限り、 「タイ 
マーボタン」 を押して「タイマーランプ」の 「点滅」 中（約1日秒間）に、 「運転 
スイッチ」 を 「入」 にするだけで同一時刻で設定び完了します。 

★ r 運転スイッチ」 を巧して、 「運転ランプ」 が 「点滅」 しているときに、 「タイマ 
ーボタン」 を押ずと、タイマーランプび点滅し、約10秒程経過すると 「タイマ 
ーランプ」 が 「点灯」 しセットが完了します。— 

★タイマー運転時刻を変更する場をは前記と同手順でおこなってください。 


タイマー運転の解除のしかた 


タイマー運転操作をした後、タイマー点火時刻前にタイマー運転の解除あるいは 
通背運転をおこないたい場合。 

1「運転スイツチ」 を押して 「切」 にする。 一 [タイマー運転の解除] 

2 「運転スイッチ」 を再度巧して 「入」 にずる。 一 [通常運転開始] 


タイマー運転のま意事項 


★タイマー運転をした場を、点火後約1時間後に自動的に消火し、 「タイマーラン 
プ」 び' 「点な」 し、デジタル表ち部の 「か/,-」 表示び 「点け」 します。連続運 
転するとさは、タイマー運転の点火時より1時間！;!内に 「時間延長ボタン」 を 
押して < ださい。 


5 り 心機谱宴赢諾德 r 」 に数字で 役 3 ••，と 表示 


•これは閉め切った部屋で長時間、換気せずに燃焼すると、空気不足でを険とな 
るためで、手を触れない場含は、自動的に消火します。 


★通常運転中に 「タイマーポタン」 を押すと、 「消乂」 して 「タイマー運転」 の待 

機状態になり、タイマー運転時刻に自動的に点火します。 

(但し現在時刻を設定してからでないと、「タイマー運転」の待機状態になりま 
せん。） 

★タイマー運転時刻の確認は、タイマー待機中または消火時に 「タイマーボタン」 
を押すと、 ] 日砂間表おします。 

★タイマー運転操作後に停電びあったときや、ス I ブを揺5して対震自動消火 
装置が作動したとさ、電源プラグをおいたとさは点火しません。 

この場含は、再度] 2ぺージ 13 現在時刻を設定します 1 を読んで、時刻含わせ 
か5おこなってください。 










消乂のしかた 



0「運転スイツチ」を押して r 切 J にずる。 

♦このとさデジタル表示部は現在の時刻を表示し、「望呈」表示が「点滅」して、消 
臭機能の作動中を表示します。 

•消乂後、約9日砂間は対流用フアンは回転し続けます。その後自動的に停止します。 
(この間、「里童」表示は点滅していまず。） 


-お願い- 

★消火操作をしたときは「運転ランプ」の「消な」とバーナー內の乂が消えるこ 
とを確認してください。 

★消火時にはバーナー（燃焼部）内で「ボッ」と言ラ音や「ゴーゴー」と言う音が 
します。これは消火を確実にするためで異當ではありません。 

★消火後、対流用フアンが止まるまで、電源プラグをコンセントか5抜かないで 
ください。音が出たり、炎び出ることがあります。 

★点火してすぐに消火操作をしたとを、きつい臭気が発生ずることがあります。 
点火後約20分はでさるだけ消火しないでください。 

★緊急のときを除いて、消乂は必ず r 運転スイッチ J を使用してください。 

★長期間留守にずるときは、必ず電源プラグをコンセントか5抜いてください。 


_ 消乂後 再点义 ずると きのミ主意 

★消乂後ずぐに再点火ずると、異常音び出ることがありますので、しば6く（約 
10分)待ってか5再点乂してください。 

★ストープが暖かいラちに再点火操作をしたとをの予熱時間は、約4日秒です。 


_消し 忘れ消乂装 置の使 いかた 

女消し忘れによる、万一の事故を防止するために、点义し 
てか53時間燃焼が継続すると、「デジタル表示部」 

に M - を表示して、自動的に消乂しまず。 

•残りの燃焼時間が、1日分になると「デジタル表示部」 

に数字で巧. S ’’ ，'と表示しまず。 

•この間、2分毎にブヴー（「ピッ」音）でお知らせします。 

〇消乂ずる前に「時間延長ボタン」を押す。 

•その時点から再度3時間の燃焼継続び巧能になります。 

•自動消火した場合は、「運転スイッチ」を巧し直してください。 


設定 Ji を室の温度 

3 Hr 

_ jg 

設定 温度 室内温度 

「 わ 
IU 

m 







使いかた 


換気注意表示の見方 


★閉め切った部屋などで長時間運転をすると 
表示が「点滅」しブヴー （ r ピッ」音）び己秒間鳴って 

運転を停止し、 r デジタ J 帰示部」に「-」表 

示が「点滅」します。 

N 皆」表示にたよらず、 1 時間に！〜2回は必ず部屋 
の換気をしてください。 


チャイルド □ ックの使いかた 


チヤイルド□ツクは、お子様のいたずら操作の防止や、誤って運転スイッチを巧 
しても点火しないようにしたいとをに使用します。 


設定温度室の温度 


イ臣** 


チャイルドロックポタン\-- 



チャイルド日ツク 

<3け If し》 

因 f 


圆さけるちげる圆 I 時巧裡民 I 
お奥な乂 




挺巧延 g 


000 

000 

000 


mm きり ts 

巧。〔孤 

豐田 




チャイルドロック表ミ 




0000 

0000 

0000 


運乾スイッチ 


ヤイルド□ツクの機能 


1運輯中にチャイルドロックを「セット」したとを 
• 「運転スイッチ」で「消乂」のみができます。 

• 設定温度の変更など他の操作はでをません。 


2消火中にチャイルド□ックを「セット」したとき 

• すべての操作びでをません。 

3チャイルド□ック中に点乂もしくは再点火したとき 
•デジタル表示部に 「 fro ,-」 が表示され点火しません。 

チャイルド□ックの使用は 、 CP 「チャイルド□ックボタン」を3砂拟上押すこ 
とで、「セット」又は「解除」びできます。 

「セット」...「巧」表示が r 点好」。 

「解除」 ..... 「因3」表示が r 消好」。 








安全装置 

★安を装置び作動するのは何らかの異常びあるとをですから、下記の処置をして 
ち正常にならないとさは、お買い求めの販売店にご相談ください。 


★再点火操作とは一度「運転スイッチ」を「切」にしてか5再び巧し直して「入」 
にすることをいいます。 


安全装置名 

はた6さ 

処 置 

対 震 自動 
消乂装置 

•運転中にストーブ本体び地震（震度約已政上） 
や強い振動、衝擊を受けたとさ、火災などの 
危険を防ぐために自動的に運転を停止します。 

•地震によって作動した場合 
は、周囲の可燃物、機器の 
損傷、油のあふれなど異常 
びないことを確認した後、 
再点火してください。 

不完全燃焼 
防止装置 

•換気不良、手入れ不良、その他の異常により 
バーナー部への空気の供給び不足したとを不 
完全燃焼による危険を防止するものであり、 
自甄的に燃焼を停止します。 

•作動した場合は、給気フイ 
ルターの掃除をし、部屋の 
換気をしてから再点火して 
<ださし、。 

に 2 ぺージ参照） 


この装置は、あくまでも不完全燃焼によるち険を防止ずるた 
めのものであり、使用中はおず1時間に1〜2回換気して、 
新鮮な空気を補給してください。 







点乂安全 
装 置 

•点火 ヒーターの 赤熱不足 や、バーナーサー5 
スタの不良による点火不良。 

•点火ヒーター-電磁ポンプ-燃焼用送風機な 
どの故障により点火しないとさに、運転を停 
止します。 

•点火ヒーターの故障が原因 
で運転を停止したとさはパ’ 
ーナー底のク□スマットに 
灯油がしみこんでいます。 
完全に乾燥させてか5、ご 
使用ください。 

(販売店にご相談 < ださい） 

停電まを 
装 置 

•運転中に停電や電源プラグを巧くなどして電 
源び切れたとさは、自動的に運転を停止しま 
す。再び通電されてを運転しません。 

•タイマー運転中に停電びあった場ち、タイマ 
一 運転は解除されます。 

•巧点火操作をします。 

•現在時刻の設定とタイマー 
運転時刻の設定をやり直し 
まず。 

(12、 17、 18ページ参照） 

燃焼制御 
装 置 

•燃焼中に炎び消えたとさ、自動的に運転を停 
止させる安全装置です。 

•再点火操作をします。 

過熱防止 
装 置 

•巧流用フアンモーターの故障や異萬燃焼など 
の原因でス 1 -ーブび異常過熱したとを、乂災 
などの危険を防ぐために燃焼を停止しまず。 

•フアンフイルターのほこり 
を取り除いてか5、再点火 
操作をしまず。 

に3ページ参照） 

消し忘れ 
消火装置 

•消し忘れによる危険を防止ずるために、点火 
してか53時間、燃焼び継続すると自動的に燃 
焼を停止します。 

•消火する前に「時間延長ボ 
タン」を押す。 

•消火した場合は、再点火操 
作をしまず。 

(1 目ページ参照） 






点検-手入れ 


定期点 検のおずず め にシーズンに 1 回程啟 

長期間ご使用になりまずと、機器の点検が必要でず。機器の寿命をより長く、より良 
い燃焼で快避に安全にお使いいただくために、2シーズンに1回程度、シーズン終了 
後などに、お買い上げ店、又は修理資格者〔（財）日本石油燃焼機器保守協会 
( TEL 03— 34日 9-2 日 28) でおこなう技術管理講習会修了者（石油機器巧術管理±) 
など〕のいる店、当社などに点検依頼されることをおずすめします。 

日常の点検•手入れ 

-お願い- 

★点検•手入れをずるときは、必ずス I -ーブを消火し、電源プラグをコンセント 
か5巧いて、本体溫度が巧分下がってか5おこなってください。やけどや感電 
をするおそれがありまず。 

女部品に触れるときや、内部を掃除ずるときは、手をケガしないよラに、手袋を 
はめておこなって < ださい。 

★本体をベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色します。 

★電装品や燃焼部の取りはずし、分解はおこなわないでください。 


使用のたびに 


_ _周囲の可燃物_ I I 油漏れ、油のたをり、油のにじみ 


•ス I ブの周囲は、萬に整理、清掃し、 
燃えやすい物を置かないよラにしてく 



♦ストーブについたほこりや汚れは、掃 
除機で吸い取ったり固<しぼった濡れ 
雑巾などでふさ取って < ださい。 

巧れたままのご使用は危険のをとです 
し、ストーブのいたみを早めます。 


•万一油漏れによって油のたまり、油に 
じみが生じているとさは、消乂操作を 
し、原因をたしかめ防漏処置をし、油 
漏れげなくなつたことを確認してから 


点火操作をして < ださい。 


を巧□□を 


V 確巧 J 



置台【こ油に 
じみはあり 
ませんか 


油タンクの給油口 
□金の弁部などに、 
ごみがはさまって 
いる場合が'ありま 
すので取り除いて 
<ださい。 


1週間に1回拟上 


_ 給気フィルターの 掃除 _ 

♦本体背面にある給気 フィ ルターにごみやほこりび目づまりしますと、燃焼用の 
空気量が減って不完全燃焼の原因にな0まず。 

給気フィルターに付いているほこりを、電気掃除機などで吸い取ってください。 

-お願い- 

★巧などでふくのはおやめください。かえって目づまりしまず。 

ミちれ打；取れないとさは、洗剤で洗って、よく乾かしてか5ご使用ください。 

女取りはずしたときは必ず元どおりに取り付けてください。 

(取り外したままでご使用されますと、異常燃焼の原因になります。） 











フアンフィルターの巧れかひどい場合は、フアンフィルターの止めねじに本）を 
はずし、フアンフイルターの中央を変おしないよラに軽く引っぱって、はずして、 
掃除をしてください。 



- —— お願し、-1 - 

★はずしたフアンフイルターは、必ず元どおりに組付けてください。けがをします。 
★フアンフイルター_の掃除をしてを夕然焼が停止ずるようであれば、24ページに記 


載してある巧流用フアンの掃陈1もおこなってください。 



♦本体背面にあるフアンフィルターにごみやほこりが目づ 
まりしますと、温風用空気量び減って過熱防止装置げは 
たらいて消乂します。 


フアンび停止していることを確認してからフアンフィル 
ターに付いているほこりを、電気掃除«などで暇い取つ 
て < ださい。 


$検•手入れ•アフタ I サ I ビ 















点検-手入れ 

] __ 油受けの掃除 ~ 

• 油受けは、の■油は通しますが水は通しにくいフィルターでで 
きています。油受けに水やごみびたまると、油タンクに口油 
があるのに、「0」表示げ「点好」することがあります。 

• 「油タンク」を取り出してから、「油受け」を傾けないよ 
ラに取り出し、たまった水やごみを取り出してください。 

-お願い 

★油受けは、水で洗わないで< ださい。必ずよ 


___巧震自動消乂装置_ 

•燃焼中にストーブをゆすって、自動的に消火するか点検してください。 
•自動的に消火しますと、「デジタル表示部」に卜5を表おします。 




r 1シーズンに1〜2回 j ；! 上 


巧流用フアンの掃除（必ず手袋をはめておこなってください。） 

■II •^― • --- . • - - -- . . 

•対流巧フアンにごみやほこりび多量に付着しますと、温風用空気量が減って過 
熱防止装置がはたらいて消火します。 

巧流用フアンのごみやほこりを、電気掃除機で吸い取って取り除いてください。 
★ストーブの電源プラグを、コンセントから必ず®いてか6掃除してください。 


( T ) 23ぺージロ アンフみレターの 痛 願を参照してフアンフイルター对まずしてください。 

® 巧流用フアンに付着したごみやほこりを電気掃除機で颐い取 (D 

つてください。 

また、見える箇所だけでよろしいでずから本体内部のほこり 
を取り除いてください。 

( 3 ) 元どおりに組み立ててください。 

油タンク、油受けざ5の掃除 



♦油タンクと油受けを取り出し、市販の給 
油ポンプなどで油タンクや油受けざ5內 
の水件ごみを取り除いてください。 



電源プラグ、コンセント 


•電源プラグ、コンセントにほこりやミちれがたまる 
と火災の原因になることびあります。 

電源プラグをコンセントか5抜いて、付着したほ 
こりやミちれを取り除いてください。 








故障-異常の見分けかたと処置のしかた 

異常 の お知！3せ（デジタル表示 の 見かた） ~ 

安全装置び作動ずると、自動消火しまず。また、デジタル表示部に故障•異常の 
原因が表示「エラー表示」されまず。繰り返し表示するときや運転しないときは、 
お買い求めの販売店へご連絡ください。 


デジタル 

表示 


点な（点滅）の意味 




ら♦ら 


•8 


過熱防止装置が作動しました。 


停電消乂後電源び入りました。 


• ルームサー5スタび断線しました。 

■ パーナーが予熱不足でず。 

• ノてーナーヴーミスタが断線しました。 

• 点火 ヒーターが断線しました 。 — 

• 消乂後ずぐに泻庶 A 腸作しました。 

• 点义巧全装置が作動しました。 

•地震により消乂しました。 

•本な巧楠けたり、強し、振動、衝擊が与えら 
れ消乂しました。 


不完を燃焼防止装置び作動しました。 


. 1 • 


室温び33で切上になりました。 


ブ□アモーターが停止しました。 


Q . 


点乂巧全装置び作動しました。 


_ ♦ チャイルド□ック中に運転スイッチを「入」 

I にしました。 _ 

い，•り •タイマー点乂時刻び設定されていません。 

_換気 • 室巧が酸素不をでず。 

)g •邸由がなくなり消火しました。 


贿飞 


ぶか 

全消灯 


タイマーランプ 

• タイマー運転が終了しました。 

• 消し忘れ消义装置にて消火しました。 

• 省電力機能が作動しました。 

(13 ぺージ参照） 


処置方法 


• しば日く待ってから再点义操作をしてくださし、。 
♦ファンフイルター、ルーバー、巧流用ファンの 
掃除をしてください。に3、24ぺージ参照） 
•ストーブの周且章害物を取り除いて <だごし、。 

• 運転スイッチを一度「切 J にしてか5現在時刻- 
タイマー点乂時刻-室湿設定をしてください。 

• 電源プラグなど空源をご5き認ください。 

• 電気系統の故障でず。お買いボめの販売店ま 
で「デジタル表示」などをご連結ください。 


修理が必票でず。お買い巧めの販売店または 
別紙のお客様相談窓□一廣まで、「デジタル 
表示」などをご連絡くださし、。 


♦ しば6く待ってか5再点乂操作をしてくださし、 

• お買い巧めの販売店または別紙のお客様相談 
窓口一質まで、「デジタル表示」などをご連 
絡ください。_ _ 

•ストーブが傾いていないか確認してから、再 
点乂操作をしてください。 

•給気フィルター、ミ由置けの}再除をしてくだを 
し、。（22、23、24ページ参目度） 

♦修理び必要でず。お質い求めの販売店または 
別紙のお客様相談窓□—蹟まで、「デジタル 
表示」などをご連絡くださし、。 

•ス I ブの周囲の障害物を取り除いてくださ 
い。 

• 空気系統①故晴でず。お買いホめの販売店ま 
たは別紙のお客様ホ目談窓□—廣まで、「デジ 
タル表示」などをご連緒くださし、。 

•給気フィルター、ミお登けの}再除をしてくださ 
し、。（22、23、24ぺージ参照） 

•修理び必要でず。お買い巧めの販売店または 
別紙のお客樣相談窓□—費まで、「デジタル 
表示」などをご連絡くださし、。 

•運輯スイッチを「切」にして、チヤイルドち~ 
ックを解除してください。 （20 ぺージ参照） 

•運捉スイッチを「切」にして、タイマー点乂 
時刻を設定してください。 （17 ぺージ参照） 

• 窓やドアを開けて巧分に卽屋の換気をおこな 
ってから再点乂操作をしてください。 

• I 灯油を給油してか！5巧点火操作をしてくださ 
い。 

•再点义操作をしてください。 


再点义操作をしてくださし、。 


• 操作部のいずれかのボタンを押してくださ 
し、。 


点横.手入れ.アフタ—: 






故障かなと思ったとさに 


電源プラグをコンセ 
ントに唐し込んでな0 

ぃ _ _ 

停電した 〇 

巧震自動消乂装置が 
作動した 

油黄けにかが入った 

油受けざ6に水が入 
コている 

給気フィルターの目 
づまり 

油タンクにけ油がな 
い 

打油が油タンクの出 
し入れでこぼれた 

換気不良 


田 


m 


田 


処置方法 


m 


HH 


電源プラグをコンセン 
卜に差し込む 

停電復帰後、再点乂操 
作をずる 


再点乂操作をずる 


油タンクと油受け巧の 
水を取り除く 

市販の給油ポンプで水混 
入の'な油をずつかり巧< 


フイ ルターを 掃除する 


灯•油を入れる 


こぼれたな油をされい 
にふさとる 

部屋の充分な換気をず 
る 


変質灯■油や不純な油を 
使った 


〇 〇 〇 


田 


m 


変質な油や不純な油を良 
質の丹油に入れかえる 
販売店にご相談ください 


省電力機能が作動し 
ました 

給油ロロ金が間違つ 




•表中の f 表示は、「デジタル表示」（エラー表示）を示します。 


操作部のいずれかのボ 
タンを巧してください 
(13 ぺージ参照） 

正しい給油口□金を取 
付けて<ださい 
(10 ページ参照） 







部品交換のしかた 

部品交換のとをのを意 


• 部品交換や修理をお受けになる場をは、曰本石油燃焼機器保守協尝でおこなう 
巧術管理講習舎修了者（石油機器巧術管理±)などのいる販売店で修理されるこ 
とを推奨します。 

★不完全な修理は危険です。 

★故障したちのは使わないで<ださい。 

•短時間に消耗する部品は特にありませんが、交換部品が必要な場合は、お買い 
求めになった販売店にご相談<ださい。 

★部品は必ず純正部品（指定された部品）をご使用ください。 

★部品を交換するとをは、ストーブを消火し、本体び充分冷えてか5、電源プラ 
グをコンセントか5抜いておこなって<ださい。 


保管のしかた (長期間使用しない場含） 

★ストーブを保管する場合は、22ぺージ点検.手入れの項を参照して、ス I -一 
ブの手入れをしてから保管してください。 

★いたんでいる箇所は必ず修理をしてか5保管してください。_ 

1ス I ブを消火し、ス I -- び巧分冷えてか5、電源プラグをコンセントか 
6抜く。 

2給気フイルター、フアンフイルター、ルーパ‘一、電源プラグに付着したほこ 
りやミちれを電気掃除機や固くしぼった濡れ雑巾などで取り除く。 

3油タンク、油受けざ5内のな油、ごみ、水気を取り出ず。 

•謂や巧あさの原因になりまず。 

4器具の表面をよく拭いて、ミちれを取る。 

•固くしぼった麓れ雑巾や、薄めた中性洗剤液で汚れを取り、乾いた布で水気をふさ 
取ってください。（シンナー、ベンジンなどではふかないでください。） 

5包装箱に入れて保管する。 

• 口金開閉具は、紛失しないよラに、本体背面にある口金 
開閉具取付巧に引っ掛けて保管してお< と便利でず。 

♦湿気の少ない所に保管してください。 

•傾けたり、横にして保管しないでください。损け定れな 
かった灯油が漏れることがあります。 

★取扱説明書-保証書ち必ず保管して<ださい。 

廃棄するとを 

★24 ぺージの 「油タンク、 油 黄けざ 5 の掃除 ~|の項を参照して、油タンク、油受け 
ざ5内の灯油を扳さ取ってから廃棄してください。 


口金開閉具取付巧 



点検•手入れ•アフタ—サ—ビス 


a. 







型式の呼び 

LC - U 32 ^ 

種 類 

ポット式-強制通気お-強制巧流お 

点火 方式 

電気点乂 

使用 燃料 

なミ由^旧1号） 

燃料消費量 

最 大 

0.310 L/h 

最 ル 

0.077 L/h 

暖房出力 

最 大 

3.1 日 kW 

最 ル 

0.7 日 kW 

油タンク容量 

己し 

燃焼綱続時間 

16.1 時間（最大燃焼時） 

外 形 寸 法 

高さ43已 mm 幅404 mm 奥行2日日 mm (置台を含む） 

費 量 

9.5 kg 

電源電圧及び周波数 

10 0 V •己 0/60 HZ 

定 格 

消費 電力 

点乂時320/320\/\/ 燃焼時 24/22 W 
最大日己0/日已 0 W (点火初期に短時間発生） 

待機時0.8/日. 7 W 

騒音値（正面）※ 

最大燃焼時 37 dB 最小燃焼時吕1 dB 

電流ヒユーズ 

4 A 

まを 装置 

対震自動消火装置、点义ま全装置、1 燃焼制御装置、過熱防止装置 

停電安全装置、不完を燃焼防止装置、消し忘れ消乂装置 

附属 品 

口金開閉具 （1 個） 


※騒音値の数値は JIS 測定ち法 （ JIS 303 1) に基づく正面値です。 


■配線図 





アフターサービス 


保証について 


•添付しております保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、お 
受け取りください。記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。 

★保証期間はお買い上げの曰より1年間でず。 

修理を依頼ずるとさ 

•故障•異常の見分けかたと処置のしかた （2 已ぺージ）に従って、お調べくださ 
し'!。直らないとさは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてか5、お買い 
上げの販売店にご連絡 < ださい。 

• ご連絡いただをたい巧容は次の通りです。 

①品名…石油フアンヒーター（強制通気お開放式石油ス I -ーブ） 

©型式の呼び… LC - U 32 
③お買上げ年月日 

® 故障の状況（できるだけ具体的に） 

⑥おなまえ-おところ-電話番号 

•修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販 
売店が修理させていただをます。 

•保証期間が過ぎているとさは、修理すれば使用でをる場をには、ご希望により 
有料で修理させていただをまず。 

•修理料金は、技術料、部品が、出張料などで構成されています。 


この取扱説明書と本体に表示されている禁止事頂-注意事項および通常使用に反 
して使用された場合の故障、事故は保証いたしません。 


補修用性能部品について 


★石油フアンヒーターの補修用性能部品のイ呆有期間は製造巧切0後6年です。 
• 補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品でず。 


転居される場合 


•このフアンヒーターは電源周波数已0、日 OHz とち同一仕様です。 

★電源周波数の異なった地域への転居でをそのままお使いいただけますが、高地へ 
の転居、高地か b の転居は再調整び必要ですので別紙の Iお客攝相談窓 □— 覧 I 
までご相談ください。 一—--- 


r 

A ま忌、 

L 1 

故障-破損した5使用しないで<ださい。不完全な修理 ^ 

ゃ改造は、危模です。 ^ 

r 

A を局 

修理、引越しなどでス1-ーブを運搬されるときは、必ず A 1 

油タンク、油受けざ5の灯油を抜いてください。運搬の M 

途中に灯油がこぼれ、周囲を巧すおそれがあります。 指示 


I 故障• 修理の 際の連絡先 

アフターサービスについてねからない場ちは、お買い求めの販売店、または、も 
よりの「お客様相談窓口 一覧 I (別紙参照）までお問い含わせください。 


点検•手入れ•アフタ—ヴ—ビス 











LC - U 32 取扱説明書 



★長年ご使用の石油フアンヒーターの点検を 


ご使用の際 
このよラなことは 
ありませんか 


•油もれずる。 

•燃焼中強いニオイがする。 
•炎が異常に難い。 

•予熱時間が異常にながい。 
•運起中駡常な音がずる。 
•その化の異常•故障びある< 


•石油フアン ヒーターの 補修用性 
能部品の保有期間は、製造巧ち 
切り後6年でず。 


故障や事故防止のた 

。が ffl め' コンセントから® 
源プラグを巧いて、お 
ず販売店に点横•修理 
をご依頼くだをい。 


お客様へ…おぼえのために記入されると便利でず。 


f 

型 式 

LC - U 32 

お 買 上げ年月日 

年 

月 

曰 

お 買 上げ店名 

V 


(電話番号） （ 

) 

一 

J 















